Jan Nepomucen Nowitiski 


Dr. filozofii, b. profesor Instytutu Technicznego i b. profesor Liceum 
św. Anny w Krakowie, 


przeżywszy lat 98, po krótkiej chorobie, zakończył życie dnia 6 Października 1856 roku. 


Stroskana żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Kolegów, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok z domu 
pod Nr. 29 przy ulicy Florjańskiej w Piątek dnia 8 Października b. r. o godz. 4 popoł. na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Sobotę dnia 9 Października b. r. w kościele O. O. Reformatów o godzinie 9 rano. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 


